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T I TRE 

VUE d'ensemble DE l'appareil 

SCHEMA RADI 0Y L ECTRIQUE 

VUE AVANT 
VUE DE DESSUS 
VUE DE DESSOUS 

BLOC HAUTE FREQUENCE VUE DE DESSOUS 

PLAN DES SUPPORTS DE LAMPES ET DES TENSIONS AUX 
ELECTRODES 

COURBE DE SELECTIVITY MOYENNE FREQUENCE 

COURBE DU REGULATEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU 
(ANTI-FAD ING) 

COURBE DE REPONSE BASSE FREQUENCE 

EXEMPLE d'YtALONNAGE PRECIS D'UNE FRACTION DE 
SOUS-GAMME. 












GENERALITES 


1.01 Le recepteur A.M.E. type 7G-1680 MA est un superhete¬ 

rodyne a double changement de frequence couvrant sans auoun 
h trou 1a. gamme de 40 a 1,75 Me. (7,5 a 170 metres). II a ete 

specialement etudie pour assurer en toute securite, un tra- 
fic difficile dans des conditions d'exploitation tres everes. 


1.02 Le recepteur A.M.E. type 70-1680 MA, est specialement 

construit pour pouvoir fonctionner dans les condi l . ns ex¬ 
tremes de temperature et d'humidite. 


1.03 Les transformateurs d'alimentation et de sortie, les 

seifs de filtrage, les condensateurs de filtrage et de dd- 
couplage sont en boitiers dtanches. 

Les transformateurs de frequence intermediaire sont 
montes sur culot octal et facilement amovibles. 

Les commutateurs de changement de gamme et de selecti¬ 
vity moyenne frequence sont montes sur plexiglas. 

Le csiblage est realise en fil nu. 


1.04 L'utilisation de deux valeurs successives de moyenne 

frequence (1.600 Ec et 80 Ec) permet d'obtenir 5. la fois 
une protection-image parfaite (60 decibels k 24 megacycles), 
et une protection-brouilleurs exceptionnelle (60 decibels 
pour un ecart de + 3 kilocycles). 

II en resulte qu'une emission genante (Image ou Brouil- 
leur)couvrant completement le signal a recevoir sur un re¬ 
cepteur a un seul changement de frequence, ne gene absolu- 
ment pas sur un recepteur a double changement de frequence. 


1.05 Pour tirer partie de cette remarquable selectivity, le 

recepteur doit avoir une stability parfaite et un bruit de 
fond negligeable. 

De plus, le demultiplicateur de commande des condensa¬ 
teurs variables d'accord doit permettre une precision extre¬ 
me de reglage (l/lOC.OOOeme) et de reperage (l/lO.OOOeme). 
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1.06 


1.07 


II faut que les blindages entre les differents circuits 
soient suffisamment efficaces pour que les couplages parasi¬ 
tes ne viennent pas rendre illusoires la stability, la se¬ 
lectivity, et la sensibility. 


Le reeepteur 70-1680 MA. rypond a ces conditions et per- 
met d'assurer une reception confortable de correspondants 
lointains ou fortement brouilles dont l'ecoute serait pra,- 
tiquement impossible avec des recepteurs h simple change- 
ment de fryquence. 



CARACTER1STIQUES TECHNIQUES 


2.01 GAMBLE 00UYERTE. 

La gamme couverte s'etend, sans aucun trou, de 40 mega¬ 
cycles a 1,75 megacycles (7,5 a 170 metres), en 7 sous- 
gammes possedant un recouvrement depassant 5 i°* 


Repartition des sous-gammes. 


Sous-gammes 

1 

40 

a 

23 Me. 

n 

2 

24 

a 

13,7 Me. 

It 

3 

14,5 

a 

8,3 Me. 

t! 

4 

8,8 

a 

5,1 Me. 

H 

5 

5,5 

a 

3,4 Me. 

H 

6 

3,7 

a 

2,2 Me. 

H 

7 

2,7 

a 

1,75 Me. 


2.02 ONDES RECUES. 

A1 Telegraphie en ondes entretenues pnres. 

A2 Telegraphie en ondes entretenues modulees. 
A3 Telephonie commerciale. 


2.03 SEhECTIVITE HAUTE FREQUENCE . 

L'utilisation de deux etages amplificateurs haute fre¬ 
quence accordes avant le changement de frequence, permet 
d'obtenir outre un gain important d'amplification, une se¬ 
lectivity telle que l'onde Image est affaiblie par rapport 
a l'onde d'accord d'au moins : 


45 

decibels 

a 

40 

Me. 

70 

dycibels 

a 

20 

Me. 

80 

decibels 

entre 

10 

et 1,75 Me 


2.04 SEhECTIVITE MOYENNE FREQUENCE. 

L'amplif i cateur moyenne frequence possede 4 positions 
de selectivity pour lesquelles le tableau ci-apres indique 
la largeur des bandes passantes. 
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Position du Commutateur 

Largeur minimum 
de la bande pour 
une attenuation 
* de 6 db. 

Largeur maximum de 
la bande pour 
une attenuation 
de 60 db. 

Bande large 

10 

8 Kc. 

30 Kc. 

Bande moyenne 

3 

2 Kc. 

14 Kc. 

Bande etroite 

0,8 

0,5 

6 Kc. 

Bande quartz 


0,1 

4 Kc. 


Les quatre courbes moyenne frequence sont symetriques 
par rapport a 1 *a.xe figurant 1a. moyenne frequence choisie, 
la dissymetrie ne depassant jamais 10 $ de 1a. largeur de 
bande. 


2.05 SENSIBILITE . 

La. sensibilite du r£cepteur est telle, qu'il est pos¬ 
sible d'obtenir une puissance de sortie de 50 milliwatts 
avec un signal d’entr6e inferieur a 1 microvolt; le signal 
en ondes entretenues pures etant applique a 1'entree du re- 
cepteur par 1'intermediaire de l'antenne fictive standard. 

En ondes entretenues pures, et dans toute l'etendue de 
la. gamme du recepteur, on obtient toujours un rapport. 

Signal + Bruit de Bond 

Bruit de Pond = 10 db. 


avec un signal d*entree inferieur a 0,6 microvolt, en ope¬ 
rant en selectivity etroite. 

En ondes entretenues modulees 8. 400 periodes aux taux 
de 30 fo, on obtient tou jours un rapport. 

Signal + Bruit de Pond 

Bruit de Pond ~ 2© db. 

avec un signal d'entree inferieur a 8 microvolts en operant 
en selectivity moyenne. 


2.06 STABILITE . 

La derive de 1'oscillateur local de changement de fre¬ 
quence en fonction du temps, est inferieure a l/5-OOOeme de 
la. frequence, les mesures etant faites, respectivement 1 et 
2 heures apres la. mise en service du recepteur. 
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La, derive par variation des tensions d 'alimentation 
(+ 10 fo) est inferieure a l/5.000eme de la frequence. 

Le cadran de lecture du systeme d'accord est gradue en 
Me. avec une precision de l/250eme. 


2.07 ANTIFADING . 

L'efficacite du V.C.A., dont le seuil d'action est re- 
glable, est telle que, pour un signal superieur a 4 micro¬ 
volts, une variation du signal d'entree de 60 decibels se 
tradu.it, a la sortie, par une variation inferieure h 6 de¬ 
cibels. 

La constante du temps de 1a. desensibilisation est 
10 fois plus petite que celle de la resensibilisation, qui 
peut prendre les valeurs de l/20, l/lO, l/2; 2 secondes. 
Pour 1’utilisation en telephonie, la constants de temps de 
1a. desensibilisation est egale §. celle de la resensibilisa¬ 
tion. 

2.08 RAOGORDEMENT DU CIRCUIT ' D'ENTREE . 

Le recepteur 7G-1680 MA est pourvu de 2 entrees syme- 
triques, l'une pour le raccordement a un aerien d'une impe¬ 
dance de 600 ohms environ, 1’autre pour 1'utilisation d'un 
aerien de 70 ohms environ. Dans les 2 cas, une des bornes 
d'entree peut etre reunie a-la masse pour 1'utilisation eh 
dissymetrique. 


2.09 HETERODYNE DE BATTEMENT . 

La. note de reception peut varier d'une maniere continue 
de - 2.500 a + 2.500 cycles, de part et d'autre du battement 
zero. 


2.10 SORTIE. 

4 sorties distinctes sont.pr^vues : 


Deux pour casques d'une impedance de 15.000 ohms 

Une pour haut-parleur exterieur 3 ohms 

Une pour une ligne d'une impedance de 600 ohms 

Sur la. sortie 600 ohms, le recepteur peut debiter une 
puissance de 1 watt avec, une distorsion inferieure A 5 1° 
entre 200 et 5*000 periodes. 


Un haut-parleur a. aimant permanent contenu dans 1 'ap- 
pareil permet le controle. II est mis hors-circuit par 
1’utilisation des trois premiers jacks. 

2.11 LIMITEUR . 

Un limiteur de parasites est intercale dans les Stages 
d'amplification basse frequence; le seuil d'action de ce 
limiteur est reglable. 


2.12 ALIMENTATION. 

Le recepteur est prevu pour le raccordement direct au 
secteur d'alimentation 50 periodes, dont la tension est 
comprise entre 90 et 250 volts. 

La consommation sous 115 volts est de 1 ampere environ. 

Le rdcepteur peut egalement etre alimente par batte¬ 
ries d'accumulateurs au moyen d'un cordon special fourni 
sur demande. Les sources necessaires sont : 

6 volts 5 amperes 

250 volts 110 milliamperes 


2.13 LAMPES. 

L’equipement du recepteur 7G-1680 MA comporte les lam— 
pes suivantes : 

1 P 1*107 ou 6AM6 

4 6 BA 6 

3 6AU6 

2 6BE6 
2 6AL5 

4 Lampes 6,3 V 
1 Lampe 6,5 V 


2.14 ENGOMBREMENT ET POILS. 

Le recepteur se presente sous la forme d'un coffret 
metallique dont les dimensions sont : 

Hauteur 400 m/m 

Longueur 800 n y m 

Profondeur 500 m/m 

Poids 65 kg. 


1 6AT6 
1 6AQ5 
1 6AF? 

1 OB 2 

2 5Y3 OB 

- 0,1 Ampere a vis 
0,3 A - a vis 
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DESCRIPTION 


3.01 


3.02 


3.03 


3.04 


Le recepteur, type 70-1680 MA se presente sons la for¬ 
me d’un coffret metallique dont la face avant, en aluminium 
de forte epaisseur, comporte tous les organes de reglage et 
de contr6ie . 

L'ensemble du recepteur est monte sur un chassis soli- 
daire de la face avant coulissant sur deux glissieres. 


Toute la partie haute frequence est montee dans un 
chassis en aluminium fondu de forte epaisseur qui assure, 
outre un blindage electrique parfait entre elements, une 
grande rigidite mecanique des circuits. Ce chassis comporte 
deux elements isoles; 1’un contenant les circuits d’antenne, 
et 1'autre les circuits oscillateurs et melangeurs. Co mm a 
consequence, il a ete possible d’obtenir, sans risque d’ac- 
crochage, une tres grande amplification du signal avant 
changement de frequence, et de diminuer au maximum le souf¬ 
fle de 1’amplificateur de frequence interm^diaire. 

De plus, la rigidite mecanique des circuits haute fre¬ 
quence ainsi obtenue, procure une tres grande stability du 
recepteur, ce qui est absolument indispensable pour permet- 
tre 1’utilisation de selectivity pousses en M.F. 


Tous les transformateurs de frequences intermediates 
ainsi que 1'oscillateur de battement "BF0" sont monies sur 
culot octal et facilement amovibles. 

Toute la realisation mecanique du recepteur et en par¬ 
ticular celle des commutateurs de sous-ga,mmes et des selec¬ 
tivity a ete specialement soignee en vue de permettre un 
service intensif exempt de toute defaillance. 


AMPLIFICATION H.F. (PL. 540) 

La partie amplificatrice haute frequence du recepteur 
comporte 2 etages accordes, equipes de penthodes a pente 
variable PM07 ou 6AM6 (1) et 6BA6 (2). 

Le premier blindage contient les bobinages Lll, L21, 
L31, L41, L51, L61, L71, constituant, avec le variable CV1 
le circuit oscillant d’entree qui commande la lampe ampli¬ 
ficatrice PM07 ou 6AM6 (l) 
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Afin de permettre, sur toute la. gamine, un "alignement" 
rigoureux par rapport aux autres circuits HP, chaque bobina¬ 
ge est pourvu d’un noyau magnetique reglable par vis micro- 
metrique et d’un trimmer a dielectrique air (CA11, CA21, 
CA31, CA41, CA51, CA61, 0A71). De plus, le condensateur va¬ 
riable de faible valeur "appoint d'antenne" donne la possi¬ 
bility de compenser le dereglage apporte par 1'utilisation 
d'un aerien dont les caracteristiques seraient assez nette- 
ment differentes de celles de I'antenne fictive standard qui 
a. servi k 1'alignement du recepteur. 

Les circuits L12, L22, L32, L42, L52, L62, L72, CV2 et 
113, L23, L33,L43, L53, L73; CV3 construits d'une fapon 
identique, . constituent lesC.O. des premier et deuxieme eta. ■ 
ges d'amplification H.F. qui commandent respectivement les 
lampes 6BA6 (2) et 6BE6 (3)* 

L'amplification des 2 lampes H.P. peut etre reglee dans 
de tres larges proportions de deux manieres distinctes : 

1°- En faisant varier le potentiel de leurs cathodes 
par la. manoeuvre du potentiometre PI, dans le cas de reglage 
manuel du gain. 

2°- Par la. variation du potentiel des grilles de com¬ 
ma,nde dans le cas de fonctionnement en V.C.A. 


3.05 PREMIER GHANGEMEMT DE FREQUENCE (PL. 539 ) 

Le premier changement de frequence est op ere par la. 
lampe 6BE6 (3) dont la. troisieme grille est attaquee par 
1'amplificateur H.P. et la. premiere grille par 1'oscillateur 
local equipe d’une lampe 6AU6 (4) connectee en triode en 
utilisant le montage "ECO". 

Toutes les precautions ont ete prises pour que la fre¬ 
quence d'oscillation de cette lampe soit aussi stable que 
possible; en particulier, les bobinages correspondants sont 
monies, d'une fa.Qon tres rigide, dans un blindage epais en 
aluminium fondu. Le condensateur ajustable CAl, place en 
parallele de la. grille de la. lampe oscilla,trice 6AU6 (4), 
donne la possibility de rattraper les legers ecarts d'eta- 
lonnage qui peuvent se produire au moment de 1'echange de 
cette lampe. 

La. frequence d'oscillation de 1'oscillateur local est, 
par l'emploi de "paddings" appropries, maintenue superieure 
de 1.600 Ec a la fryquence d'accord des etages H.P. 
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3.06 PREMIER AMPLIFIGATEUR M.F. (PL. 539 ) 

Le premier amplificateur de frequence intermedia!re 
est accorde sur 1.600 Kc., il comporte 2 transformateurs 
T 1 = ME 1.600 A - T2 -- MF 1600 B, et 1 lampe a pente varia¬ 
ble 6 BA 6 (5). Les transformateurs sont montes sur culot oc¬ 
tal et sont facilement amovibles. 


3.07 DEUXIEME CHAEGEMEET BE FREQUENCE . (PL. 539 ) 

Le deuxieme changement de frequence est 0 per' per ra 
lampe 6 BE 6 (7). 

La. troisieme grille de cette lampe est attaquee par 
1 'amplificateur 1600 kilocycles et la premiere grille par 
1 'oscillateur de 2 eme changement de frequence. 

Get oscillateur pilote par quartz sur 1680 Kc est 
equipe de 1 a, lampe 6 AU 6 ( 6 ) montee en triode. 

Le blindage de ^cette oscillatrice est particulierement 
soigne de fagon a reduire le rayonnement de ses harmoniques 
sur les circuits H.F. a moins de 1 microvolt. 


3.08 DEUXIEME AMPLIFIGATEUR M.F. (PL. 539). 

Le deuxieme amplificateur de frequence intermediate 
est accorde sur 80 Kc; il comporte deux transformateurs 
T3 MF 80 0 et T4 MF 80 D, et une lampe h pente variable 
6 BA 6 ( 8 ). Les transformateurs sont montes sur culot octal 
et facilement amovibles. 

Dans les positions " 0 , 8 " et "Quartz", seul le couplage 
entre les enroulements primaires et secondaires est utilise. 

Dans la position "10" du commutateur de selectivity, 
le couplage des transformateurs est augmente par 1 'intro¬ 
duction de la totalite de 1 a. bobine de couplage supplemen- 
taire. 

Dans la position "3"? une fraction seulement de cette 
bobine est mise en service. 

Les caracteristiques de ces enroulements sont telles 
que 1 'augmentation de self due a 1 'introduction de la bobine 
de couplage compense toujours exactement la diminution de 
self due au couplage supplementaire obtenu.' 
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Les courbes des differentes selectivites restent ainsi 
parfaitement centrees sur 80 kilocycles. 

Dans 1 a. position "Quartz", un filtre a quartz est in- 
tercale entre le transformateur T3 et 1a. lampe 6 BA 6 ( 8 ) . 

les transformateurs parfaitement blinde permettent 
d'utiliser au maximum 1 a. surtension elevee des circuits, 
procurant un gain important et une selectivity poussee. 

Comme pour 1'amplificateur H.F., le gain M.F. pent etre 
eontrole d'une faqon manuelle par variation du potentiel de 
cathode de la. lampe 6 BA 6 (5), au moyen du potentiometre P2 
ou d’une fagon automatique, par modification du potentiel- 
des grilles de commande des lampes 6 BA 6 (5) et 6 BA 6 (80, 
controlees par les circuits de VCA. 


3.09 OSCILLATRICE M.F. (PL. 539 ) 

La. reception des ondes entretenues pures est rendue 
possible par le battement avec 1 a, moyenne frequence d'une 
frequence auxiliaire fournie par 1 'oscillatrice 6 AU 6 (12), 
et le bobinage "T 6 BFO.F". Ce bobinage est monte sur culot 
octal et facilement- amovible. 

Les circuits d’entretien d'oscillation sont connectes 
entre grille et grille ecran en utilisant le montage 
"Hartley". La frequence peut etre re glee au moyen du conden- 
sateur variable CY5, entre 77,5 et 82,5 Kc. 

Le couplage de 1 'oscillateur avec 1 'amplificateur M.P. 
est assure par 1 a. plaque de 1 a, lampe 6 AU 6 ( 12 ) . Oe mode de 
couplage permet d'obtenir une bonne independence de la fre¬ 
quence de 1'oscillateur de battement par rapport S. celle de 
1 'amplificateur MP 80 Kc. 

La frequence de battement peut, au gre de 1'operateur, 
etre reglee entre 0 et 2.500 periodes de part et d'autre du 
zero . 


3.10 DETECTION ET AMPLIFICATION B.F. (PL. 539) 

La. detection des signaux est assuree par 1 'element 
diode de la. lampe 6 AT 6 (9), 1'element triode de cette 
meme lampe est utilise comme premiere amplificatriee B.P. 

La penthode 6AQ5 (11) est la. lampe de sortie de 1 'am¬ 
plificateur B.P. Elle peut fournir une puissance de sortie 
de 1 watt avec une distorsion inferieure a 5 
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Pour 1a. sortie, 4 jacks du type P.T.T. sont prevus, 
deux (Jl et J2) pour l'ecoute a.u casque, un (J3) pour le 
raccordement du recepteur a une ligne symetrique de 600 ohms 
et un (J4) pour le branchement d'un H.P. de 3 ohms. 

Une resistance de charge R57 est automatiquement mise 
en service lorsque le jack ligne n'est pas utilise, de faqon 
a. ce que la mise en service de la ligne ne modifie pas sen- 
siblement le niveau B.P. 


3.11 ANTIFADING . (PL 539 ) 

La lampe 6 BA 6 (13) est utilises en. amplifi cat rice M.F. 
de VGA, un des elements de 1 a. double diode 6AL5 (14) sert 
a la detection des signaux. L'autre element est mis en se- 
rie dans la commande de V.O.A. de faqon a rendre independants 
les circuits de desensibilisation et de resensibilisation. 
Les constantes de temps de ces circuits peuvent etre modi- 
fiees par le commutateur (G13 G14) qui change la va.leu.r des 
capacites des circuits. 

Le potentiometre P5, en modifiant le potentiel de ca¬ 
thode de la. 6 AL 5 (14) de detection permet de regler le seuil 
d'action du V.O.A. 

L’utilisation de circuits d'amplification et de detec¬ 
tion nettement separes de ceux destines a l’ecoute rend le 
fonctionnement du V.O.A. completement independant de l'os- 
cillatrice de battement M.F., il est de ce fait, possible 
de l'utiliser aussi bien. pour 1 a. reception des ondes entre- 
tenues modulees que pour celle des ondes entretenues pures. 


3.].2 LIMITEUR B.F. (PL. 539 ) 

L'amplificateur B.F. est pourvu d’un limiteur consti- 
tu€ par la. double diode 6 AL 5 ( 10 ) qui agit par ecretage des 
signaux BF de forte amplitude. 

Le seuil d’action est rendu reglable par la variation 
du potentiel de cathode de cette lampe commande par le po¬ 
tentiometre P4* 


3.13 C0NTR0LE (PL.539) 

Un microamperemetre, place sur la. droite de l'appareil 
associe a un commutateur A 3 positions et a un redresseur 
oxymetal, permet d'effectuer les mesures suivantes : 
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1°- Mesure de la. tension de chauffage des lampes ampli- 
ficatrices. 

2°- Mesure de 1a. tension de la source H.T. assurant 
l 1 alimentation anodique des lampes. 

3°- Mesure de la. valeur du courant detecte. 

le secteur rouge inscrit sur le cadran du microampere- 
metre indique la. plage dans laquelle peuvent varier les 
tensions des sources d'alimentation sans que le fonctionne- 
ment du recepteur en soit affecte. 


3.14 ACCORD DES CIRCUITS H.E. 

L'accord de tous les circuits haute frequence est assu¬ 
re par une seule commande pourvue d'un demultiplicateur de 
tres haute precision. 

Ce demultiplicateur est entierement monte sur roule- 
ments a hilles et permet un reglage extremement precis. 

II comporte un grand cadran gradue directement en fre¬ 
quences. 

L'etalonnage est fait individuellement pour chaque re¬ 
cepteur; ce qui permet une precision beaucoup plus grande 
que celle donnee par un cadran imprime. 

Un tambour gradue en cent divisions, fa.isa.nt cinquante 
tours pour la course totale des condensateurs d'accord per¬ 
met de reperer une station avec une precision de l/lO.OOOeme. 

les differents jeux entre le bouton de commande et le 
condensateur variable eont extremement reduits. II est ainsi 
facile de regler a quelques periodes pres la. note de batte- 
ment d 1 une station sur 30 Me. 


3.15 REGLAGE DE L'AMPLIFICATION. 

Les circuits des trois amplifications successives HE., 
lere M.E. et B.P., possedent chacun un reglage de gain sepa- 
re, ce qui permet d'obtenir une variation de gain tres im- 
portante tout en faisant travailler chaque circuit dans les 
meilleures conditions. 

En particulier, lorsqu'on desire recevoir une emission 
de faible puissance, et qu'il n'y a. pas de brouilleur sur 
un reglage voisin, il faut toujours utiliser le maximum pos¬ 
sible d'amplification H.E. qui correspond au bruit de fond 
minimum. 
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Par contre, lorsqu'un brouilleur tres puissant se trou- 
ve dans le voisinage de 1'emission reque, il pent etre ne- 
cessaire de reduire 1 Amplification H.P. pour 6viter la sa¬ 
turation de la changeuse de frequence par le signal brouil- 
leur, ce qui hachera.it les signaux de 1a. station de faible 
puissance. Pour compenser la. diminution de 1'amplification 
H.P. il faut naturellement augmenter 1'amplification M.P. 

le gain de 1'amplificateur 80 ICc. n'est pas reglable 
manuellement pour rendre impossible la saturation de la 
deuxieme changeuse par un signal fort, ce qui rendra.it illu- 
soire 1a. selectivity de la chaine M.P. 80 Ec. 

DANS TOUS LES CAS, POUR OBTENIR UNE RECEPTION CORRECTE, 
LA VALEUR DU COURANT DETECTE DOIT RESTER INPERIEURE A 20 
MICROAMPERES. 


3.16 ALIMENTATION . (PL. 53Q) 

L'alimentation est contenue dans le meme coffret mais 
est thermiquement isol^e du r6cepteur pour supprimer 1a. 
derive due a 1'echauffement. Elle peut etre raccordee a 
tous les secteurs alternatifs 50 periodes dont 1a. tension 
est comprise entre 90 et 250 volts et comporte un redres- 
seur equip 6 de valves a vide pousse 5Y3 (17), 5Y3 (18) des¬ 
tine a fournir la tension anodique des.lampes amplificatri- 
ces. 


Le chauffage des filaments est assure directement en 
alternatif, sous la tension : 6,3 volts. 

Le transformateur d'alimentation possede diverses pri¬ 
ses, variables a.u moyen d'un fusible, pour permettre le 
changement de la. tension d'alimentation. Les enroulements 
H.T. du transformateur sont proteges par une lampe fusible 
6 v. 0,3 Amp. 

Afin de permettre l'ecoute au casque sans fatigue pour 
l'operateur, les differents filtrages eliminent toute com- 
posante alternative; de plus, les transformateurs self de 
filtrage, etc... ont dte tres largement calcules pour per¬ 
mettre un service continu sans echauffement appreciable. 

Ils sont tous montes dans des boitiers etanches avec 
sortie perles de verre ou ceramique soudee. 

Une lampe regulatrice 0B2 (16) assure la. stability de 
la tension plaque des oscillatrices. 
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Afin d'eviter 1a. condensation de vapeur d'eau a l'inte- 
rieur du recepteur, un systeme de resistances chauffantes 
est automatiquement mis en service a l’arret du recepterr*. 
Oes resistances ch.auffa.ntes peuvent etre mises hors-circuit 
en plagant le fusible F2 dans la position "Arret". 
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4.01 


4.02 


4.03 


INSTALLATION 


II est preferable pour la commodity de 1 'operateur, de 
placer le recepteur sur une table-bureau d'assez grandes di¬ 
mensions avec un nombre de tiroirs suffisants pour enfermer 
tous les accessoires indispensables (papier, crayons, etc...) 
de fagon a laisser disponible 1a, plus grande partie de 1a. 
table. 

Le recepteur sera ensuite raccorde au cordon d'alimen- 
tation au moyen de la fiche blindee qu'il est necessaire de 
bien verrouiller en tournant 1a. bague de blocage de gauche 
a droite* 


Avant de raccorder le cordon d'alimentation au secteur 
il y a, lieu de s'assurer que les fusibles du transformateur 
d'alimentation PI et de resistances chauffantes P2 se trou- 
vent bien places sur les prises correspondant a la tension 
du secteur d'alimentation. 

Le recepteur 70-1680 MA fonctionne normalement sur an¬ 
te nne aperiodique dissymetrique de dimensions moyennes; il 
est ayantageux d'utiliser une antenne aussi haute que pos¬ 
sible dont 1a. longueur est comprise entre 6 et 10 metres. 

Une bonne prise de terre est recommandable. 

Sur les gammes 1, 2 et 3 1'utilisation d'une antenne 
"Beam" orientee ameliore considerablement les receptions 
difficiles. 


Quatre bornes universelles permettent le branchement 
des aeriens. Vues par l'arriere, ces bornes sont a brancher, 
suivant le cas, comme suit : 

1°- Antenne unifilaire en bas a gauche, s'il s'agit d'une 
petite antenne, en haut a gauche s'il s'agit d'une an¬ 
tenne . longue. Dans les 2 cas les bornes de droite doi- 
vent £tre reliees 1'une -a 1'autre, et a la terre. 

2°- Doublet ou feeder symetriaue 73 ohms : entre les 2 bor¬ 
nes superieures. 

3°- Peeder 73 a 123 ohms coaxial : entre les 2 bornes supe¬ 
rieures, les 2 bornes de droite etant reunies a la gaine 
du cable. 
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4°- Losange ou feeder symetrique 500 a 800 ohms : entre la 
borne inferieure gauche et la borne superieure droite. 
La borne inferieure droite doit etre reliee a la terre* 


MISEEN SERVICE ET UTILISATION DU RECEPTEUR 


4.04 TELEPHONIE OU TELEGRAPHIE MODULEE. 

Apres avoir place 1'interrupteur de mise en marche du 
recepteur sur 1a, position "Marche” verifier a,u moyen de 
1’appareil de mesure que les diverses sources d'alimenta- 
tion ont bien des valeurs convenables et placer ensuite 
le commutateur de cet appareil dans la position "detection", 
position dans laquelle il devra normaleinent rester pendant 
le fonctionnement du recepteur. 

Mettre l'inverseur "Al A2" dans 1a. position "A2" puis 
placer le commutateur de "-Grammes d'ondes" dans 1a, position 
correspondant a 1a, frequence a recevoir, et le co mm utateur 
de "selectivity", dans 1a, position 3 qui correspond a 1a, 
bande passante moyenne. 

Apres avoir place le commutateur de YiO.A. dans la po¬ 
sition "H.C." (hors-circuit), mettre les controles des gains 
H.E. et B.P. au maximum, le gain M.E. an milieu de sa, cour¬ 
se. On recherchera. ensuite la, station desiree par 1a, simple 
manoeuvre du bouton commandant le bloc, d'accord des etages 
haute frequence, en tenant compte de 1 ' etalonnage du cadran 
qui est fait en megacycle. Le reglage optimum sera, obtenu 
au moment ou le trefle cathodique place a gauche du recep¬ 
teur accuse 1a. fermeture 1a. plus importante, le reglage op¬ 
timum correspond egalement an maximum de deviation du mi- 
croamperemetre de detection. II est indispensable de noter 
que le courant detecte ne doit pas depasser 20 microamperes, 
un courant pLus important se traduira.it par une saturation 
de 1'amplificateur M.E. et une distorsion importante du si¬ 
gnal regu. On agira done sur les gains H.E. et M.E. en dimi- 
nuant 1a, sensibilite du recepteur, d'abord.par le."ga,in M.E." 
puis par le "gain HE", si 1a, chose est necessaire. 

La puissance de reception sera ensuite amenee a la va- 
leur desiree par les manoeuvres combinees des gains H.E. et 

B.E. 


Au ca,s ou une autre station d'une longueur d'onde voi- 
sine de celle regue brouillera.it la. reception, passer sur 
une position de selectivity plus etroite, et parfaire le re¬ 
glage, du bloc d'accord. 
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Si les crachements produits par des parasites violents 
g£nent la reception, il est recommande de mettre en service 
le limiteur B.P. en tournant le bouton de commande corres- 
pondant de gauche a droite; le palier d’ecretement sera en- 
suite regie par 1a. manoeuvre de ce meme bouton. 

Pour utiliser le volume-controle automatique en tele- 
phonie mettre le bouton de commande V.C.A. dans 1a. position 
"Teleph" et placer les gains M.P. et H.P. au maximum; le 
niveau B.P. sera ensuite regie a la, valeur desiree par la, 
seule manoeuvre du gain B.P. 

Pour la, reception de telegraphic a manipulation auto¬ 
matique placer le bouton de commande "V.C.A." sur l/20 ou 
l/lO. Pour les manipulations manuelles utiliser les cons- 
tantes de temps 0,5 ou 2 secondes. Le seuil d’action du 
V.C.A. peut etre regie par le potentiometre "Seuil V.C.A.", 


4.05 TELEGRAPHIE EN ONDES ENTRETENUES PURES. 


Apres avoir plac4 l T inverseur "A1 _ A2" dans la posi¬ 
tion "Al" operer comme il est dit ci-dessus en notant tou- 
tefois que le microamperemetre de detection indique un cou- 
ra,nt d'environ 7 mma., en absence de signal. Ce courant est 
induit dans le systeme detecteur par 1’oscillateur local de 
battement. 

L’operateur a. ensuite la, possibility de regler la, note 
de reception en modifiant la. frequence de 1’oscillateur lo¬ 
cal au moyen du condensateur variable dont le bouton de 
commande est place a droite de l'appareil. 

Pour la, reception des ondes entretenues pures, il est 
possible d'obtenir une bande passante tres etroite en utili- 
sant la position de selectivity "Quartz". Il est evident que 
la position de selectivity "Quartz" ne peut etre employee 
que pour la, reception d’emissions tres stables en raison 
meme de l'etroitesse de la, bande passante (100 cycles envi¬ 
ron) . 


En raison de cette grande selectivity il est absolument 
indispensable de ne pas chercher a modifier la, note de re¬ 
ception par la, manoeuvre du bloc d'accord H.P. qui doit etre 
dans tous les cas, regie a sa position optimum (deviation 
maximum du microamperemetre, mesurant le courant detecte, 
ou fermeture maximum du trefle cathodique). 

La modification de la, note sera obtenue par la, manoeu¬ 
vre du condensateur CV5 commandant la, frequence de 1’oscil¬ 
lateur de battement M.P. 
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INCIDENTS ET FONCTIONNEMENT 


5.01 Ce recepteur est prevu pour fonctionner sans autre en- 

tretien que celul de la verification periodique du bon fonc- 
tionnement des lampes. 


GAS DE MAUVAIS EONCTIONNEMENT. 

5.02 PAS DE RECEPTION . 

He peut venir, ^en general, que d'une lampe en mauvais 
etat qui doit etre eliminee par substitutions progressives 
avec des lampes dont on est assure du bon fonctionnement, ou 
de 1'absence de tension d'alimentation qu'il est possible 
de deceler au moyen de l'appareil de mesure du recepteur. 


5.Q5 RECEPTION EAIBLE. 

Ne peut provenir que de lampes defectueuses ou de ca- 
racteristiques differentes de celles exigees sur ce recep¬ 
teur. 

La reception tres affaiblie peut aussi provenir d'une 
deterioration de 1'antenne de reception ou de la ligne qui 
relie le recepteur a celle-ci. 

Le tableau PL. 558 donne, par ailleurs, les valeurs des 
tensions qui doivent normalement etre mesurees aux diverses 
electrodes des lampes; cette mesure doit etre faite avec un 
appareil dont 1a. resistance interne est au moins de 1.000 
ohms par volt. 

5.04 PARASITES ANORMAUX . 

Debrancher 1'antenne, si les parasites cessent, cher- 
cher 1a, cause d'induction de ces parasites sur l'aerien. 

Si les parasites persistent, verifier le bon contact 
des lampes dans leurs supports, puis changer les lampes, car 
une lampe peut paraitre fonctionner normalement tout en pro- 
duisant des parasites. 

Les autres cas de mauvais fonctionnement du recepteur, 
d'ailleurs excessivement rares, peuvent etre mis en evidence 
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5.05 


5.06 


5.07 


par les moyens usuels (mesures d'isolement, mesures de re¬ 
sistance, mesures de capacite, etc...) en examinant le sche¬ 
ma. general. 


REGLAGE ET REALIGNMENT 


L'alignement du recepteur est soigneusement realise en 
usine, et, a moins que le recepteur ne soit endommage acci- 
dentellement au cours d’un transport effectue dans des con¬ 
ditions exceptionnellement defavorables, il n'y a pas lieu 
en principe, de retoucher au reglage d’un organe interieur. 

Les cas de dereglage sont d'ailleurs assez rares, et 
il faut eviter d’attribuer toixte anomalie constatee dans le 
fonctionnement du recepteur et dont I'origine n'est pas 
nettement etablie, au dereglage de 1'alignement. 

D’une fagon generate, il est recommande de ne pas tou¬ 
cher a.ux elements ajustables (seifs et condensateurs) sans 
etre absolument certain que le defaut vient d’un mauvais 
alignement. 


Oependant, pour parer a toute eventualite, quelques 
regies essentielles sont sommairement indiquees ci-dessous, 

Poiir realiser un alignement correct, il est necessaire 
de disposer d’un g£n£ra,teur H.E. etalonne remplissant les 
conditions suivantes : 

a) couvrir au minimum 1a. gamme 40 Me - 75 Kc 

b) fournir une tension de sortie reglable entre 1 micro¬ 
volt et 0,1 volt. 

c) etre etalonne en frequence a l/250eme pres. 

I)'autre part, il est necessaire de disposer d'une an- 
tenne fictive du type sta.nda.rd Radiodiffusion. 


ALIGNEMENT LE L'AMPLIEIOATEUR M.E ♦ 80 Kc. (PL 559) 

Retirer le tube oscillateur 6AU6 (4). Placer le commu- 
tateur de gammes en position 7, et celui de selectivity en 
position quartz, le gain M.E. etant au max. et le commuta- 
teur V.C.A. dans la position hors-circuit. 

Brancher le generateur H.E. entre masse et grille 
trois de la. lampe 6BE6 (7). 
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Ceci realise, faire tres lentement, osciller 1a, fre¬ 
quence du generateur autour de 80 Kc en cherchant 1*elonga¬ 
tion maximum du microamperemetre indicateur du courant de¬ 
tect e . 


II y a lieu d'ajuster la tension de sortie du genera¬ 
teur H.F. de fagon a ne jamais depasser 25 microamperes de 
courant detecte. La frequence optimum trouvee par 1a, ma¬ 
noeuvre ci-dessiis correspondant exactement a la frequence 
80 Kc. a 1a, precision du crista.1 pres, c'est-a-dire tres 
superieure au millieme. 

Ramener ensuite le commutateur selectivity dans la po¬ 
sition ba.nde etroite (0,8) et regler les condensateurs ajus- 
tables des transformateurs MF T3 =» MF 80 C et T4 => MF 80 I) 
jusqu'a obtenir 1a, deviation maximum-du microamperemetre. 

La. co mm ande des condensateurs ajustables de ces transforma¬ 
teurs est accessible de 1a. partie superieure du blindage 
correspondant. Si le fonctionnement de 1'amplificateur M.F. 
80 Kc. est normal, la, tension d'entree necessaire pour obte¬ 
nir un courant detecte de 10 microamperes est de l'ordre 
de : 


3.500 microvolts sur la. lampe 6BE6 (7) 
5.08 ALIGNMENT DU TRANSFORMATEUR T5 ME 1 80E DE V.G.A. 


Le generateur H.F. etant toujours cale sur 80 Kc comme 
indique au § precedent regler les condensateurs ajustables 
du transformateur T5 de maniere a obtenir la. fermeture maxi¬ 
mum de l'oeil magique, indicateur d'accord. Pour cette ope¬ 
ration le niveau de sortie du generateur H.F. doit etre 
ajuste de fa.gon a eviter 1a, saturation qui se traduit par 
une plage importante de reglage des condensateurs d'accord. 

Un autre procede de reglage plus precis peut etre fait 
a 1'a.ide d'un voltmetre a lampes a courant continu place en 
derivation de la. resistance de detection VGA (R69) • 


5.09 REGLAGE DE LA FREQUENCE LE L'OSCILLATEUR LE BATTEMENT MF (BPO) 

Abaisser l'inverseur Al, A2 dans la position Al, et 
placer le condensateur CV5 a.u repere zero du panneau avant 
(milieu de course); 1'amplificateur M.F. etant toujours 
attaque dans les memes conditions. La, frequence de batte- 
ment sera ensuite amenee a zero en agissant sur le conden¬ 
sateur ajustable du transformateur T6 BFO-F. La commande de 
celui-ci est place a 1a. partie superieure du transforma.- 
teur) . 
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En absence de signal, 1'oscillateur de battement in- 
du.it dans le circuit de detection, un courant de 7 a 10 mi¬ 
croamperes. 


5.10 ALIGHEMENT M.F. 1.600 Kc. 

Connecter le generateur H.P. entre masse et stator du 
condensateur CV3 qui correspond a la grille 5 de la. lampe 
melangeuse 6BE6 (3) 

Passer sur 1a. position selectivity "quartz" et reperer 
a.u generateur la. frequence 1.600 lie. 

Passer ensuite sur bande etroite (0,8 Kc.) et regler 
les condensateurs ajustables des transformateurs M.E. 

T1 = ME 1600A et 12 = ME 1600B pour obtenir le maximum 
d'elongation du microamperemetre de detection. 

A titre indicatif la. tension d'entree necessaire pour 
obtenir un niveau de 25 microamperes doit etre de l'ordre 
de 130 microvolts environ. 


5.11 REPLAGE DE L *0S0ILLATBTJR H.E. 


L'echange de la. lampe oscillatrice H.P. 6AU6 (4) peut 
amener un leger dereglage de 1 ' etalonnage du recepteur sen¬ 
sible surtout a la partie du cadran correspondant aux fre¬ 
quences les plus elevees de chaque sous-ga.mme. 

Pour y remedier, connecter le generateur regie sur 
8,8 Me a l'entree du recepteur par 1'intermediaire de l’a.n- 
tenne fictive. Placer le commutateur d’ondes sur 1a. sous- 
gamme 4 et l'aiguille du cadran de lecture tres exactement 
sur 8,8 Me. 


Regler ensuite le trimmer CAl (PL. 536') de faqon a ob¬ 
tenir la. deviation maximum du microamperemetre indicateur 
d'accord. 


5.12 ALIGHEMEHT DE L' AMPLIPIOATEUR H.E. (PL. 539 et 536 > 

Les bobines de self inductance de 1'a.mplifica.teur H.P. 
sont designees par la. lettre L suivie d'un numero d'ordre 
compose de 2 chiffres. Le premier indique la. sous-gamme a 
laquelle se rapporte le bobinage considere, le second desi- 
gne le circuit dans lequel est utilise la self inductance. 
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les circuits sont numerotes de la fapon suivante : 

1. Circuit d'entree (antenne) 

2. Circuit de liaison entre premiere et deuxieme lampe H.F. 

3* Circuit de liaison entre deuxieme lampe H.F. et changeu- 
se de frequence. 

4* Circuit de 1’oscillateur H.F. local. 

A titre d'exemple, la bobine 23 est utilisee par la 
deuxieme sous-gamme dans le circuit N° 3 • 

Chaque bobine est munie d'une vis de reglage permet- 
tant de regler la valeur de la self inductance et d'un trim¬ 
mer permettant d'ajuster 1a. capacite residuelle. Les trim¬ 
mers sont designes par les lettres CA suivies d'un numero 
de 2 chiffres, le rneme code que celui employe pour les self 
a ete utilise. 

L'alignement de 1a. partie H.F. se fait separement pour 
chaque sous-gamme. La methode employee consiste a : 

1. Regler 1a. frequence de 1'oscillateur H.F. local 

2. Aligner successivement tous les autres circuits sur 
1'oscillateur local H.F. 

Apres avoir remis en place 1a. lampe oscillatrice 6AU6 
(4), on verifie que 1'aiguille principale du cadran indique 
bien, tres exactement, 0 quand le bloc des condensateurs 
d'accord est completement ferme. 

Le commutateur de selectivity est place sur la. posi¬ 
tion "Bande moyenne", on branche ensuite le generateur H.F. 
sur le stator du condensateur variable CV3 et on regie le 
generateur H.F. sur la frequence d'alignement "trimmer" de 
la, sous-gamme consideree. 

Les frequences d'alignement donnees par le tableau ci- 
dessous sont reperees en rouge sur le cadran de lecture des 
frequences. 


Sous-gammes 

Frequence trimmer 

Frequence s< 

1 

39,5 


24 

2 

23,5 


14,5 

3 

14,2 


8,8 

4 

8,7 


5,4 
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Sous-gammes 


Frequence trimmer 


Frequence self 


5.13 


5 

5,4 

3,5 

6 

3,6 

2,3 

7 

2,65 

1,7 


IL EST TRES IMPORTANT DE NOTER QUE LA FREQUENCE IDE 
L'OSCILIATEUR LOCAL EST, POUR TOUTES LES SOUS-GAMMES, 
SUPERIEURE LE 1.600 Kc A LA FREQUENCE DE L'ONDE INCIDENTE. 

En supposant que 1’on opere sur la sous-gamine 1, la 
frequence du generateur H.F. sera reglee sur 39,5 Me. 

On place 1’aiguille du cadran du recepteur sur le re- 
pere qui correspond a 39,5 Me et on regie le trimmer de 
1 'oscillateur local CA14, de fagon a obtenir un maximum P, 

1'indicateur d’accord. 

II faut bien veiller a ne pas regler 1'oscillateur lo¬ 
cal sur une frequence correspondant a 1a. frequence image. 
Pour cela. on verifiers., en modifiant 1a. frequence du gene¬ 
rateur H.F. que 1'on trouve bien un deuxieme reglage a 39,5 
+ 2x la,- frequence K.F., soit 39,5 + 3,200 .a 42,700 Kc et 
non 39,5 - 3,200 - 36,300. 

On passe ensuite a 1'autre extremite de 1a. sous-gamme 

I en re giant le generateur H.F. sur 1a, frequence "self" soit 
24 Me. 

On place 1'aiguille du cadran du recepteur sur le repe- 
re correspondant et 1'on: regie la, vis superieure de la self 
LI4 de fagon a obtenir un maximum a l'indicateur d'accord. 

II convient de verifier ensuite que le reglage n'a, pas ete 
effectue de fagon a obtenir la, frequence image (on doit 
trouver un deuxieme reglage a 24 + 3,200 = 27,200). 

Ceci fait, on revient a la frequence 39,5 Me et l'on 
rea. juste, s'il y a, lieu, le trimmer CA14 comme indique plus 
haut, on peut ensuite verifier 24 Me et ainsi de suite. Le 
reglage de 1'oscillateur local est alors termine en ce qui 
concerne la. sous-gamme 1. 


Pour aligner les circuits H.F. sur 1'oscillateur local 
on branebe le generateur H.F. sur le stator du condensateur 
variable CV2 (PL* 530 ). 

La. frequence du generateur est reglee sur 39,5 Me et 
1'aiguille du cadran du recepteur est placee sur la, position 
correspondante. On regie le trimmer CA13 pour obtenir un 
maximum a l'indicateur d'accord. 
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5.14 


On passe ensuite a 24 Me et l'on a juste 1a. vis de 1a, 
self L13- 

On revient alors a 39,5 Me puis a 24 Me et ainsi de 
suite jusqu'a ce que 1'accord soit parfait. On passe ensuite 
a l'etage amplificateur precedent; le generateur est branche 
sur le stator du condensateur variable 0V1, et on ajuste a 
39,5 Me le trimmer, 0Ai2 et a 24 Me la self L12. 


Pour terminer, le generateur est raccorde a 1’entree du 
recepteur par 1’intermediaire de 1'antenne fictive standard; 
le condensateur "appoint d’antenne" est place au milieu de 
sa course (graduation zero). On opere comme precedemment a 
39,5 Me on a juste le trimmer QAll, a 24 Me, on a juste 1a. 
self 111. 

Le realignement de la, sous-gamme 1 est alors termine. 

Po ir tous ces reglages, il est evidemment necessaire d'ajus- 
ter le niveau de sortie du generateur H.P. de faqon a obte- 
nir un courant de detection inferieur a 25 microamperes. 

Sans cette precaution, en raison de 1a, saturation possible 
de 1’amplificateur M.P., on observerait une plage importante 
de regia,ge, ce qui ne .permettra.it pas de realiser un aligne- 
ment rigoureux. 

Par ailleurs, comme il est tres rare que les divers 
circuits H.P. soient fortement deregies, on peut simplifier 
1a, methode indiquee ci-dessus. 

Lorsque le calage de 1'oscillateur local a. ete realise 
on peut regler tous les circuits H.P. en une seule fois et 
non par etages successifs. Pour cela on branche le genera¬ 
teur H.P. directement a 1’entree du recepteur (avec l'an- 
tenne fictive). A 39,5 Me, on a.git sur les trimmers CAll - 
0A12 - 0A13, a 24 Me., sur les seifs Lll - L12 - L13 pour 
obtenir le maximum a 1’indicateur d’accord. 

La. sous-gamme 1 etant ainsi reglee, on agit de meme 
avec les autres sous-gammes. 

REMARQUE. - A titre de verification, on peut s'assurer 
que pour le milieu de la sous-gamme consideree, on retrouve 
les memes reglages qu'aux extremites (point trimmer et 
point self) . 


Par exemple, pour la, soLis-gamme 2 on verifiera. a 19,5Mc 
que la, retouche des trimmer CA21 - 0A22 - CA23 ne modifie 
pas sensiblement la deviation de 1'indicateur d'accord- 
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Au cas ou l'on gagnerait beaucoup en sensibilite en 
modifiant, dans le ME ME SENS la valenr de capacite des 
3 trimmers, et SEULEMENT DANS CE GAS, il y aurait lien de 
modifier la valeur du padding 0.102. 

Cette eventualite constitue une anomalie qui ne doit 
se rencontrer que d’une fagon tout a fait exceptionnelle, 
correspondant presque toujours a une deterioration mecani- 
que du padding. 

Le schema radioelectrique PL. 530 indique pour chaque 
sous-gamme la valeur theorique du padding correspondant. Le 
plus simple est evidemment de changer le padding defectueux. 
Au cas ou l'on ne disposerait pas d'un condensateur padding 
rigoureusement etalonne, la methode suivante permet, par 
tatonnements successifs, de determiner tres exactement la 
valeur de capacite A donner au padding. Si, pour le milieu 
d'une des sous-gammes, on gagne en augmentant 1a. capacite 
dec 3 trimmers H.E., il y a lieu d'augmenter la valeur du 
padding. Dans le cas contraire, il faut evidemment 1a. dimi- 
nuer. 


Par ailleurs, si pour une sous-gamme quelconque, on est 
conduit a modifier la valeur d'un padding, il est necessaire 
de retoucher au reglage des 2 extrdmites de la sous-gamme 
comme il a. ete dit plus haut. 
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RECEPTEUR 7G-I680 MA. PIECES DETACHEES 


RESISTANCES 


R£f4rence du 
schema : R 

D4s 

gnat ion en Ohms 

D 

issipation 
en watt 

R6f6rence 
Fournisseur 

Fournisseurs 

1-15-83-84-85- 

86 

22 

ohms 

+ 

10 % 


1 

A.B.T. 

Vitrohm 

34-45-80 

47 

ohms 

+ 

10 % 


1 

- 

- 

30-31-42 

120 

- 


- 


1 

- 

- 

5-9-33-35-46-81 

220 

- 


- 


1 

- 

- 

12-20-56-68 

330 

- 


- 


1 

- 

- 

18-71-77 

470 

- 


- 


1 

- 

- 

59 

500 

- 


- 

100 

bobin^e 

85/25 

S6ta 

32 

680 

ohms 


10 % 


1 

A.B.T. 

Vitrohm 

57 

680 

- 


- 


2 

B.B.T. 

- 

14 

1200 

- 


- 


1 

A. 3. T. 

_ 

58 

1500 

- 


- 

100 

bobinee 

85/25 

Seta 

51 

2200 

- 


- 


1 

A.B.T. 

Vitrohm 

60 

2200 

- 


- 

10 

bobinee 

10/50 

Seta 

17-19-23-24- 

27-29-36-43- 

47-64-78-79 

4700 

_ 


_ 


1 

A.B.T. 

Vitrohm 

6-11-62 

10000 

- 


- 


1 

- 

- 

37-38 

33000 

- 


- 


1 

- 

- 

13-16-25-26- 

28-48-50-52- 

53-66-73- 

47000 

. 


. 


1 



10-44-54 

47000 

- 


- 


2 

B.B.T. 

- 

70 

68000 

- 


- 


2 

- 

- 

63 

70000 

- 

+ 

1 % 


1 


Daco 

8-22 

100000 

- 

+ 

10 % 


1 

A.B.T. 

Vitrohm 

65 

220000 

- 


’ 

\ 


1 

- 

- 


- 1 - 
















Rdfdrence du 
schema : R 


Ddsignat ion en Ohms 


Dissipation 
en Watt 


Rdfdrence 
Fournisseur 


Fournisseurs 







3-49-55-69-74 

470000 ohms + 10 % 

1 

A.B.T. 

Vitrohm 

39 

680000 ohms + 10 9o 

1 

- 

- 

40-75-76 

1 Mg. + 10 % 

1 

- 

- 

2-4-7-41-47-67 

72-82 

2,2 Mg. + 10 % 

1 

- 

- 

61 

CO 

CO 

1 

- 

Daco 


POTENTIOMETRES 


Rdfdrence du 
schema ; P 

Ddsignation 

Valeur en ohms 

Rdfdrence du Fournisseur 

Fournisseurs 

1-2-5 

2.500 ohms 

bobine log. 2 w. JB-25-21 

Allen- 

Bradley 

4 

10.000 ohms 

bobine lindaire 2 w♦ 
etanche sortie sur perles 
de verre 

Variohm 

3 

500.000 ohms 

Graphite log. dtanche 
sortie sur perles de 
verre 

- 


CONDENSATEURS FIXES 


Rdfdrence du 
s c h dm a : C 

Ddsignation 
Valeur en pf. 

lension 
de service 

Nature 

Rdfdrence 

Fournisseur 

Fournisseurs 

27-82-112-113 

121-122 

4,7 pf. 

250 

Cer. 

4,7 E. 

Phillips 

15 

6 pf n£g. 

250 

- 

SCT. 11 

Scorn 

39-40-59-86- 

108-132-133 

10 pf. 

250 

- 

10 E. 

Philips 

109-110-114- 

123-131 

22 pf 

250 

- 

22 E 

- 

49-111 

33 pf 

250 

- 

SCT. 11 

Scorn 


- 2 - 


































13-43-79-81 

115-124 

1-7-16-61-116- 

125 

21- 24-34-37 

117- 126 

22- 23-35-36- 

51- 64-65-82- 
83-89-90 

94 

25 

107 

118- 127 
106 

52- 63-66—85- 
88-91 

68-69-119-128 

105 

104 

103 

53- 54 
101-102 


2-3-4-5-8-9- 

11-12-14-17- 

18-19-20-26- 

29-30-32-41- 

48-57—62—92-95 

120-129-130 


10-28-31-33- 

38-42-45-46- 

47-55-56-58- 

60-67-71-72- 

73-78-80-87- 

93 


75-76-77 


6-50-70-74 


47 pf 

250 

Cer. 

47 E 

Philips 

68 pf 

1 250 

Cer. 

68 A 

Ph i 1 i p s 

100 pf 

250 

- 

10 u E 

- 

100 pf 

25u 

M.Grat 

N° 1 

Radiohm 

150 pf 

250 

Cer« 

150 A 

Philips 

200 pf 

250 

Mica 

N° 2 

Radiohm 

220 pf 

250 

Cer. 

220 AX1 

Philips 

250 pf 

250 

M.Grat 

N° 1 

Radiohm 

300 pf + 3 

250 

Mica 

N° 1 

- 

330 pf 

250 

Cer. 

330 A 

Philips 

365 pf - 3 <8 

25u 

M i c a 

N° 1 

Radiohm 

400 pf 

250 

M.Grat 

N° 1 

Radiohm 

470 pf 

250 

Cer * 

SC To 4 

Scorn 

525 pf + 3 % 

^50 

Mica 

N° 1 

Radiohm 

645 pf + 3 'Jo 

250 

Mica 

N° 1 

- 

925 pf + 3 So 

250 

- 

N° 1 

- 

1000 pf + 1 % 

250 

M.Grat 

N° 1 

- 

1800 pf + 3 % 

250 

Mica 

N° 1 


6800 pf 

250 

Cer. 

CTH.422 w. 

Scorn 

10.000 pf 

250 

Cer. 

CTH.422 w. 

Scorn 

50.000 pf 

250 

Papier 

Capatrop 

Radiotech, 
n i que 

X 

CO 

500 

- 

B. L# Da 

Safeo- 

Trevou^ 

25 MP 

50 

Chim. 

i 

Algerie 

Micro 










BLOC de CONDENSATEURS ETANCHE 


R£f£rence du 
schema : C 

D£s ignation 
Valeur en pf. 

Tens i on. 
de service 

Nature 

R£f6rence 

Fournisseur 

Fournisseurs 

100 

20.000 

250 

Papier 


A.M.E. 

99 

30.000 

250 

- 


- 

SB 

0,1 MF 

250 

- 


- 

97 

0,5 MF 

250 

- 


- 

96 

3 MF 

250 

— 


- 


CONDENSATEUR VARIABLE 


R4f6rence du 
schema : CV 

D£signation 

R£f£rence 

Fournisseur 

Fournisseurs 

App 1 . antenne 

22 pf. a air 

JVL• 20 

Arena 

1 — 

2 x 13Q pf. 2 cases a air 

CP. 878 A. 

- 

3-4 

2 x 130 pf. 2 cases a air 

CP. 915 A. 

- 

5 

58 pf. a air 

JVL 50 

- 


CONDENSATEUR AJUSTABLE 


R£f4rence du 
schema ; CA 

D4signation 

Reference 

Fournisseur 

Fournisseurs 

1 

10 pf. a air 

BAL. 10 sans 
blocage 

Arena 

14-24-44-54- 

64-74 

22 pf. a air 

BAL. 20 sans 
blocage 

_ 

8 

25 pf. a air 

AR4 

A.C.R.M. 

11-12-13-21-22 

23-31-32-33-41 

42-43-51-52-53 

61-62-63-71-72 

-73 

£-3-4-5- 

3/30 pf. - air 

4/21 pf. c^ramique 

3/30 

116 N - 4/21 

Philips 

M.C.B. 

6-7-9-10-75-76- 

77 

! 15/45 pf. cdramique 

Ceramalter 

216N - 15/45 

M.C.B. 


A _ 



















































L A M P E S 


R6f6rence du 
schema 

D£signation 

Fournisseurs 

(i) 

PM 07 ou 6 A M 6 EF91 

Radio Television 

(2)(5)(8)(13) 

6 3 A 6 

- 

(3) (7) 

6 B E 6 

- 

(4) (6) (12) 

6 A U 6 

- 

(9) 

6 A T 6 

- 

( 10) 

6 A L 5 

- 

(11 ) 

6 A Q 5 

- 

(14 ) 

6 A L 5 

- 

(15) 

6 A F 7 

Cie des Lampes 

( 16 ) 

0 3 2 

Radio Television 

(17) (18) 

5 Y 3 GB. 

Cie des Lampes 

LC. 1-2-3-4- 

6,3 Volts - 0,1 Ampere a vis 

_ _ * 


QUARTZ 


R4f4ren ce 
schema : 0 

D6s ignation 

R£f£rence 

Fournisseur 


1 

Quartz 80 kilocycles 

A.M.5 

L.P.E. 

2 

Quartz 1.68Q kilocycles 

E. 5 

- 


SELFS DE FILTRAQE 


R6f6rence du 

D6s ignation 

Reference 


schema : SF 

Fournisseur 

1-2 

Self de filtrate 

2.006 

A.M.E. 


6 



















TRANSFORMATEURS 


="" — — 

R£f<§rence du 
schema : T 

Designation 

R£f6rence 

Fournisseur 


1 

Transfo. moyenne freq. I.QOOKc 

1600A 34-22 

A.M.E. 

2 

.1.600KC 

1600B 34-22 

- 

3 

- 80Kc 

80C 34-20 

- 

4 

80Kc 

80D 34-20 

- 

5 

80Kc 

80E 34-20 

-- 

6 

- Oscillateur de batte- 




ment 

BFO-F 34-24 

- 

7 

- de sortie 

3.006 

- 

8 

d ? alimentation 

1.013 

- 


PIECES DETACHEES DI VERSES 


Des ignation 

R4f6rence du 

Fournisseur 

Fournisseu rs 

Bornes antenne 

566-17-1E 

Ribet-Desj ardins 

Bouton fleche 

P.M. 

A. M. E. 

Bouton manette 

C. 518 

- 

Demultipiicateur 

1.460 

- 

Encliquetage 7 positions 

Aviation 

- 

Encliquetage 4 positions 

- 

- 

Fiche Octal unic 

564/26 et 564/27 

Ribet-Desj ardins 

Haut parleur aimant permanent 

90 ACT sans transf. 

Vega 

Inverseur Unipolaire 

1400 BBA 

Secme 

Inverseur tripolaire 

1415 BBA 

- 

Microamperemetre 0 a 100 

50 KE 1 

Pekly 

Redresseur oxymetal 

M5 

Westinghouse 

Support octal steatite 

Octomet al 

Westinghouse 

Support Octal trolitul 

type 13.333 

Metox 

Support lampe miniature 

Micalex 

Radio Television 

Embase de blindage pour lampe 



miniature 


Met alio 

Blindage pour lampe miniature 

15/35 

- 

- - 

15/45 

- 

- 

15/55 

- 

Support de lampe cadran 

710 



- 7 











RECEPTEUR A.M.E. TYPE 7C-1680 

de 1,75 a 40 Megacycles 



A. M. E. - 54, RUE DU THEATRE. PARIS XV e - SUFfren 72-74 












RECEPTEUR A.M.E TYPE 7G I. 68 OMA 

Vue de dessous du bloc HF 


PI. 535 

















AN TENHE 


RECEPTEUR AME _ TYPE 7 G I.68OMA 

Vue de dessus 


Alimentation 


FEEDERS 1.2 


L71 LEI LSI L4t L21 »—. 

o o o o o 

_ CASt C441 _ CV! 

o o o o o 

CA 71 CA61 I I CASI 

I CV app/ | 

L72 L62 £.52 L42 L22 CV2 

O O O O O ,c N 


5 o 

QL 3 t 



o 

CA 72 

o 

CA 62 

o 

CA 52 

o 

CA 42 

o 

CA 22 

L 73 

o 

163 

o 

LSt 

o 

L 43 

o 

o 

CA 73 

o 

CA 63 

O 

CAS 3 

O 

CA 43 

o 

CA 23 

CA 74 

o 

CA 64 

o 

CAS 4 

o 

CA 44 

o 

C A 2 L 

o 


cS$<> 


o o 

O O 


O O 



<N 

lz A cts 


o o o o 

L 74 . 16 4 L 54 L 44 - 

\*77\ \ fliTRwl_ 




O ( e «“*\ o CA * 

- v?y o- 



2£ 07 22 Or 

A 1 F 1680 B I MF&OC I 



K38 C62. 



I MF 1600 A 
/5422) 

c t a O 


- ! LJ 

! 7 aa 1 K 37 




CTr*o> 



£6 Q CAT’S 


I BFO.F 

(362A) - 

tt. u CA76 \J& KJ“, 9 CA7S O 

MFSQE MF SOD *- \[^l/ 

(3420) (3420) 

CA 77 o cifoQ 





P ° 

106 30 



p-j cw 

!5}l| micro 

y——:a 


i COMMUT* 
DE TENSION 


AME 54 rue du Theatre PARIS 15S 


PL.536 











A.M.E . 54 rue du Theatre. PARIS 15 = 


PI.538 

RECEPTEUR.A.M.E.Type 7G_1.680_M.A 

TABLEAU des TENSIONS 

LES SUPPORTS DE LAMPES SONT VUS COTE CABLAGE. 

Us Mansions eon)' prises par rapport* a la masse du thafisisfporenh'elo v ) 

Haufcz tension «avant* filtrate <28o v _Haufo tension a pres fiUrrage ZZo* 


PM07 ou 6 AM 6 tl) 


6BA6 ( 2) 


FILT6 V 3*' 


FILT 6*3‘ % 
4 


6BE6 t3> 

FIUTC'S** 


FILT (MAOS*) &o° O^ PL A9UEC2 10 ’> fiu(mas&e) ° ^\SPLA»UE(l80 v J FIU. (masse) 3 /o°^f pla< ? u e( 200 ^ 
CATH.(1,6*) zio Oksopf* (\ t H) SUPP?(l 8)2(o oj6ECRAN(80') catm(1 v 8) zfo oWeCRAH(100*) 

G8U.ce 1(0-) i\o^o/r rC AA„(ico*) GRtLL£ , (o ^y_^4 CATH . 0 v 8) k„u. UKl(o v) V® - 


'vgrillc 3(o v ) 


6AU6 (4) 

FlUT 6X3^ 


6BA6 (5) 

filT6 v 3‘* 

4 


6AU6 C6) 

FILT6 V 3«' 


kilt(ma 9SE) T\5 PLAGUE (8o v »Fll.' r (rtASSE ) 3/'‘> V \6PLAQUE(iao v )|FILT (MASSE ) 3/fT ° "N.& PLAQUE (40 v ) 


SUPPf'CSo*) 2(0 

\C 

GRILLE 1 (O') 1 > 


0)eECRAN(8o'teUPPr(2 Y ) 2(0 o)6ECRAN(lw> v ) SUPP?(40 V )2[0 


0)6ECRAN(4e v ) 


q/ \o 

S7 CATh(o v ) GRILLE l(o v > fy 


/•J CATH.( 2 W ) GRILLE 1 (o* ) iV, 


/ 7 CATH.(O v ) 


6BE6C7) 

nct6 w 3* 9 


6BA6<8> 

FILTC^** 


6AT6(9> 

PICT 6*3*® 


FILT (MASSE > 3 ^”°''^SPLAQUE( 2 oilFILT (MASSE ) 3 /'' 0 ''N&PLAQUE( 15 o v )|fiLT (MASSE) ANODE 2 


CATH.(4 V ) 2 [o 


0 )«ecranC 8 o*)|sopp.*(i v ) 2 fo 


. VO O/ VO 

GRILLE l(O v ) l\. _/7GRlLLE 3(o») GRILLE 1 (o w ) 1 


0)6 EC RAN (BcTJ CATR. (1,2* ) 2 |o 
5 / 7CATH.(A v ) GR»LLE1(0*) l\ 


o)GANODE 1 


4 PLAQUE^*?) 


6AL5MO) 


6A05 (11) 


6AU6<12) 


FILT 6 . V 3 ‘ 


’ FILT 6*3** FIL?6*3* to 

k5CATH.2(0 v ) FILT(masse) y£^°^\APLAQUE(*»o'> F1 LT(mASSE) 3^®^sSPUftUE(20’') 


FILT(MASSE) 3/q 
ANODE 2(0 v Jao 

\o 

CATH.1 (o'^ass*) l\ 


Oje CATH.(lO v ) 2I0 

^VANODE l(o v ) GRILLE l(o*) iV. 


O ) 6 ECRAN(2lo’j|st>PRf(MASS$:( Q O k ECRAN (ZS*) 


GRILLE 1(0*) V 


/ 7CATH.(o v ) 


6BA6C13) 6AL5(14> 6AF7C15; 

FILT 6 y 3^* FILT« V 3*» 

FlLT(nASSE) 3/^O^N&PLA9DE(tSO*) FIL t . (MASSE) 3/T^C.'THi(0 v ) GRILLE (O*) V^oNAmoUE 1 

/ l f \ I \ PLAQUE Z(tf)*/o s~\ \ fSO) 

*UPP?(2*) 210 oJgECRAN^Bo*) AnoOE 2 (o*) zl O oje 

GRILLE (0*) iy ^/TCATH-(2*) CAT H.l(l>*i^)VL_J<7 ANODE 1 (<J*) 


6AF7C15; 


PLAQUE Z(t») Vo 


O/ riL T (MASSE)2\ w 

^7 ANODE 1 (o*) MASSE VS 5 


Q ojTF‘^« y 3^ 


5 CATH .1 Cv. 5 ) 


OB2 <16> 


VT/® >s,5 


5Y3C17) 


5Y3(18) 


f 0/ 

°r 

\<y 'o/ 

PLAQUE (o v ) 7 CATH.( 108 *) 


PLAQUE (24o’*^^O^N < GPLAQUE( 26()4) PLAQUCftf/^4^ O ^SPLAQUEfeo*') 

*(° Q °V T O T 

FlLT( 28 o'=) Z\o q/«FILT( 280 v =) FllT^Ao*-) 2 \° ^ O/bFUTfesO*) 
¥ ) O v/ \jO y' 










AAM.Q 


teuers de Montages Electriques 

54 rue du Theatre 54 

PARIS_ XV? 



|t 7| l*j r ■ ] 

®@LzJ 
BBS 
®@ @ 


wi] © 
—I 0 

SF1 ® 

t —» 

18 

i 

□ 


Valeurs des Resistances et des Condensateurs 


£3 Voleur 
cnOhms 


1 | 22 
2i2M/t 
4*70.00$ 
2,2 Ha 
220 
10.000 
2,2 Ha 

a 100 .Q 00 
9 220 

1C 47.000 
11 10.000 

12 350 

13 47.90© 

14 1.200 

15 22 

16 47.000 

17 4700 

18 470 

(9 A. TOO 

20 330 

21 

22 100.000 
23 4 700 

4 700 
47.000 
47,000 
4700 
47 000 
4700 




491410000 1 

SO 47000 1 

2200 1 
52 47000 \ 

61 47000 1 
54 47ooo 1 
56 47000© f 
as© i 
680 2 
1S00 10© 
(0© 10© 
2200 10 

10 ©00 i 

TOooo 1 
4700 1 

220.000 1 
47000 1 

22K«v - 

630 
470000 
6800C 
<t70 I 
2,2 m t 
47000 
47oooo 1 
IttA 1 
I HA 1 
470 1 

4700 1 

4700 1 

47 1 

220 1 
22M* 1 



C Vaitur 

toe 
68©o 
66oo 
6600 
* 6600 

6 lbn 

7 fOO 

8 68©o 

9 6800 

1© 50.000 

11 6800 

12 6800 

15 47 

14 6600 

15 W«9 6 

16 100 

17 6800 

18 6800 

19 6800 

20 6800 
21 100 
22 200 

23 200 

24 100 

25 *50 

26 6800 

27 4,7 

2a saooo 

29 6600 

30 6800 

31 5 0.000 

32 6600 

33 5 0 000 


3815(000 


42 50 000 

43 47 

44 104)00 

45 SO 000 

46 50 000 

47 50000 

46 6600 


TcnS>o 

Scrvit 


Ct no 
02250 
Ob 250 
Ct 250 

ce2S0 
c so 

C«250 
C«260 
Ct 2SQ 
P 250 
C«250 
Of 2 SO 
Of 2 SO 
« 2S0 
Ct 250 
Of' 250 
Ct 250 
Ce 250 
C# 260 
Ct 2S0 
ot ISO 
HO 250 
lit 250 
H6 250 
H6 250 
Or 250 
0* 250 
P 250 
C« 250 
Ci 250 
P 250 
Ob 250 
P 250 
HQZ50 
HO 250 
M4250 
H62S0 
P 250 
Ce 250 
C4 2S0 
C« 250 
P, 250 
Ct 250 
00 250 
P 250 
P 250 
P 2S0 
ce 250 


O Vqitur 


49 83 

50 25Hf 

51 2oo 

$2 400 

53 +1*975 

56 +1*375 

55 SO000 

56 50OOO 

57 6800 

58 50 OOO 
S3 10 
60 50000 
61 100 
62 6 600 

63 400 

64 200 
66 200 

66 400 

67 50 000 

68 47o| 

69 470 

10 zsrf 

71 50.000 

72 50-000 
78 50.000 

74 2SH 

75 err 

76 8ff 

77 9Yf 

78 Se.000 

79 W1 

80 50000 

81 47 

62 200 

65 200 

84 4,7 

85 4 00 

86 10 

87 50000 

88 400 

89 200 

90 200 

91 400 

92 6800 

93 50-000 

94 2Z0 

95 6800 

96 8 PS 



Cc250 
C.50 
MQZ50 
m 250 
MG 250 
HG 250 
P 250 
P £50 
Ce£S0 
P 250 
Ci 250 
P2 SO 
o '250 
0e260 

rl6 250 
HG250 
MS 250 
HG 250 
P 250 

0= t£© 
Ce S5o 
C SO 
P250 
P 250 
P25o 
C 50 
P600 
P500 
P500 
P 250 
Ce250 
P2SO 
Ce2So 

tit 050 
MQtSO 
Ct 250 
HQ 2S0 
Ci 250 
P 250 
HQ 250 
M6 2S0 
HQ 250 
HQ 250 
Of 250 
P 250 
Ct 250 
Ge 250 
P 250 


Voltur 


5oo ofio 
loo 000 
30000 
20000 
♦5^1800 
t5/ 0 1800 
5% 92S 
*5^645 
♦32325 
til 365 
73ZBOO 
10 
22 
2Z 
33 


T«n*>on 

Service 


P 250 
P 850 
P 250 
PZ50 
M 250 
H 250 
M tso 

H 250 
M 2S0 
M 250 
H 250 
C«250 
Oi 250 
c4 230 
c« tso 

Ce 250 
Ct£50 
C*S50 



22 
66 
100 
150 
350 
4 7Q 
6800 

68 li 

10 


PAPIER 

MICA 

CEftAMIQUt 

CHIH10UC 

flit A Qg«TTA«UE. 


valeur 


22 pF 
j I30pf 
SOpf 


CA Voleur 


10 pf 

4 x 21 pf 

1 I 

i 

15x45pf 
25 pF 
l5*45pF 

3/30 pF 

l 

3/30 P P 
3/30 P F 
23 pf 
15*45pf 


GAi ETTc.S 


61 COMMANOE 
UNIQUE 
50U5-Q4«niS 

Q13 COMMANDS 

«l UNIQUE 
QI4 VC A 
6IS COHMAHOC 
a UNIQUE 
Q19 SELECT IV)t£ 

42C COMMAND!. 
« UNIQUE 
621 tfOLTKElRE 


Selr dt Choc 


1823/2 B 
1823/2 A 
£362/2 
2210/1 
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□ 



des Condensateurs 


R 

Voleur 

in Ohms 

HitSS* 

R 

Voieur 
«n Ohms 

9 J> 

f *1 


Voieur 

T«nS»en 

Service 

C 

Vqieur 

Tension 

3erv»ct 

C 

Voieur 

T«n«»on 

Service 

CA 

Voieur 

i 

22 

1 

49 

4(0000 

1 

t 

foe 

fit 260 

49 

S3 

(£250 

97 

Sooooo 

P*50 

1 

10 pf 

t 

2,2Mn. 


SO 

47000 

1 

2 

68oo 

<5*250 

50 

25 (*f 

C.50 

98 

loo 000 

P 250 

a 

j 4x21 pf 

s 

470.00J 

1 

51 

2200 

1 

3 

66oo 

Or 280 

51 

2oo 
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